
FKA CAKKGGeATA mot N-J* 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate Kirkegata 

Betegnelse 


nr. 1 






Eier 1970 Trondheim kommune 

Takst kr 70- 000 Areal tomt ^Q^) m 2 

Bruk Bolig 


hvanmapr 


ni 




Onnfort tlrtlinct 






nmkrina 


KJtNT 

Siste brann Tidligere branner 






ANTåtT 


Byggherre 
Arkitekt 




Oppr. bruk 




piantype Vinkelanlegg j fj-p*. r - 






Hovedmål 2M- 10^ fc - 




Etasjer 




Grunnmur Stein forbi m- skifer 
vegger Tommer. Stående panel. 

Laf tekasser • 
Tak Valmtak. Tegl. 


. Skadd. 


Kjeller 

Under 


forhus . 



Eksteriør Fasade oppdelt vertikalt m. laftekasser. Tof agsvinduer m. 
to ruter. Flat prof. barokkomr. Tofloyet barokk inng.dor m. bu 
vindu over og sbyle omr. Eldre vinduer m. ti småruter i faget i 

Interiør i^p^p^^U . } n/ faLii<<<^ r UrC ^ vrt^ f fyre» Ufyy&U s ia©*l°y« 

Gårdsplass, Heller, gras. Barokkportal i gårdsdbr. 
uthus To etg., valmtak. Falleferdig. 



Ombygging 

1872 21 .9. 

1873 12.11 

1875 23.2. 

1876 5.2. 



Se prot. 



«i 
ii 



H 



Bakhus oppf. 
1878 Maskinhus m. heisport oppf 
1959 Kobbhus på loft. 



Ti 



r 



Tegninger, oppmålinger 



x) r Bygn. trolig^oppf. av materialer 
I fra "Hultingården" , Kongens gt. 
Å 4, som ble revet i 1880 for a gi 
plass til Trondhjems Sparebanks 
nåv. bygning. 



Ønskelige forandringer 

Må pusses opp! 



Omgivelser 

Positive. 



Vedlikeholdstilstand 
Antikvarisk tilstand 
Arkitekturvurdering 
Miljøvurdering 

Priori'ering 



c 

B 
A 
B 

B 



Dato 
Sign 



1 .6.75 
J.T. 



Gate Kirkegata 




nr, 1 




Eldre bilder 

Se "Gamle bygningen 
og omegn 11 , 


c i Trondheim 


Foto 

• 


Litteratur 


Kilder 

* 4 * « 

• ■ 


Tidligere bygning 
brent/revet 


Kultur- personalhistorie 


• 

* 


* 

• 




Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 


* 




* *• • 


Fremtidige planer 




4 


I 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 


Bebyggelse 


Gate Kirkegata nr 3 A 

Betegnelse 


Eier 1970 Horns tad Hermann 

Takst kr. YMOOQ Areal lom t 3 5 mh ? bvoninaer 

' Bruk Bolig 


p p p 


Oppført tidligst «enest 


omkring 


kjent 

Siste brenn Tidligere branner 




Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


Plontype 




Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur Pusset stein, hel 

Vegger Tømmer, liggende faspanel 


Kjeller 


Tak Valmtak, skifer, kobbhus 


Under hele huset 


Eksterier T-post vinduer m« hele ruter* Flat prof. omramming, 
Overbord på konsoller* Hor» bånd m. løvsagarbeider i 
etas je skiller. 

Interiør 


Gårdsplass, Sementert, velstelt. 

Uthus Bakhus i to et. Velholdt bebodd ( nr, 3b). 


Ombygging 

1889 Bebyggelse oppført 

1938 Kobbhus oppført 

1964 Innredn, W*-C« i 2. et. 


Teg n i n g e r, opp målinger 




Ønskelige forandringer 




Omgivelser 
Positive 




Vedlikeholdstilstand g 
Antikvarisk tilstand C 
A r k i tekt u r v urdering C 
Miljøvurdering B 




Prioritering C 




Dato 1.6.1975 
Sign J.T. 



Gate Kirkegata 



II. 



Eldre bilder 



Foto 



UtUntur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, personalhistorie 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate K 


kirkegata nr U 






Eier 1970 
Takst kr, 
Bruk 


Wærnes A. - Huus 3. 
30 000 Areal tomt 213 m ' bygninger 

Bolig 






Oppf&rt 


tidligst senest 


omkring 


Siste brann Tidligere branner 




AHUTT 


Q Linn lufb r FA 

e»yggrrer re 
Arkitekt 




Oppr. bruk 




Plant ype 








Hovedmål 




Etasjer 2 




Grunnmur 
Vegger 


Pusset stein, hel* 
Tømmer, stående panel, 


Kjeller 

Delvis, 




Tak 


Sal tak, nye teglpanner 






Eksteriør 


Jevnt fordelte t of ags vinduer 
omr. Laf tekaseer. 


m. tre ruter. 


Flat empire- 


interiør 








Gårdsplass, 
Uthus 


Heller, grus, hage, trivelig, frukttrær. 
To et. Pulttak, dårlig. 




Ombygging 


1906 Jernsmie oppført 

■ 






Teoninaer 


oppmålinger 


a 








Ønskelige forandringer 






Omgivelser 

Positive 1 






Vedlikeholds- Istand 
Antikvarisk tilstand 
Arkitekturvurdering 
Miljøvurdering 


B-C 
B-C 
C 
B 






Prior** er ing 


C 1 






Dato 1.6. 
Sign J*T, 


1975 



Gate Kirkegata 

Eldre bilder 



■ 



nr 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent /revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 





ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate 

Betegnelse 


Kirkegata c 

nr. J 




Eier 1970 
Takst kr. 
Bruk 


Figro Vareforsyning 

70 000 Areal tomt m\ bygninger 

Bolig 


m 


Oppført 


tidligst senest 




KJENT 

Siste brann Tidligere branner 




Byggherre 
Arkitekt 




Oppf. bruk 


Plantype 






Hovedmål 




Etasjer 2 


Grunnmur 
Vegger 


Pusset stein, hel. 
Tømmer, liggende faspanel 


r\ jener 


Tak 


Valmtak, skifer 
Renne på konsoller 


ta 

Under hele huset 


Eksteriør 
Interiør 


Jevnt fordelte T-post vinduer, Flat prof . omr amming m. 
overbord på konsoller, Løvsagarbeid under overbord. Hor . ■ 
bånd m, fortanning i e tas jeskiller . 

To fløyet fyllingsdør m. overvmdu. Smi jernsrekkverk. 


Gårdsplass, 
Uthus 


Heller, gras, hage og bilplass, trivelig 
To et. pulttak, ubebodd dårlig. 


Ombygging 


■ 

1891 Bebygg, oppf. 

1909 Stallbyg. oppf. 

1957 W.C. i kjeller 

196^ Vaskerom/w, c . innredet 




Tegninger, oppmålinger 








ønskelige forandringer 






Omgivelser 






Positive 






Vedlikeholdstilstand A-B 
Antikvarisk tilstand B-C 
Arkitektur vurdering C 
Miljøvurdering B 






Prioritering C 






Dato 1.6.1975 
Sign J.T. 



Gate Kirkegata 


nr, 5 i 


Eldre bilder 


Foto 







Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent /revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 




toft .is 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Kirkegata nr 1^ A 

Betegnelse 


* 

og B 

4 


Eier 1970 Schei Cecilie (a) Trondheim kommune 

Takst kr. 55 000 Areal tomt 70k m \ bygninger 8%n 7 ( A ) . 

Bruk Bolis 


Oppført tidligst senest 


Omkring 


Siste brann Tidligere branner 


ANTATT 


Byggherre 

jr 9 -J * 

Arkitekt 


Oppr bruk 


Plan type 




Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur Pusset stein, hel 

Vegger Tømmer, liggende faspanel 


Kjeller 


Tak Valmtak, skifer 




Eksteriør Enkel fasade m. tof agsvinduer . Tre ruter i faget. Flat 
empirelign. omr. Tofløyet fyllingsdør m. overvinda. To- 
fløyet portdør ra, fyllinger. 

Interior 


Gårdsplass, Heller, trivelig. 

uthus To valmtak, bebodd, bra. 




Ombygging 

1873 23A-2V5 Se prot. 




Tegninger, oppmålinger 




Ønskelige forandringer 

■ 




Omgivelser 




Positive 




Vedlikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand Q 
A rk i tekt u rv urdering q 
Miljøvurdering B 




Prioritering C 




Dato 1.6.1975 
Sign J.T. 



Gate 



Kirkegata 



Eldre bilder 



m lk A og B 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige plener 




r€CV 



ANTIKVARISK REGISTER FQH TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate 

□ oiognt) ise 


■kegata 




nr , 15 A og B 




Eier 1970 
Takst kr. 
Bruk 


Foss, Gjertrud ( 15 A ) 
80 000 Areal tomt 538m J , 
Bolig 


Strømmen, Magnar 

bygninger 100rn ? (å) 


(15 B) 


Oppfort 




tidligst 


senest 


omkring 


KJEMI 

Siste brann 


Tidligere branner 




ANTATT 


Byggherre 
Arkitekt 






Oppr. bruk 




Plenty pe 










Hoved må i 






Etasjer 2 





Grunnmur Pusset stein, hel. 
Vegger Tømmer, stående panel. 



Tak 



Valratak, skifer kobbhus. 
Pr of . rennekasse. 



Kjeller 

Under hele huset 



Eksteriør 



Krysspostvinduer m. fire småruter 
prof. barokk lign, omr, Nyere dato. 
smårutede vinduer v. siden av. 



i øvre vinduer. Flat 
Inng. dør m. portal og 



Interiør 



Gårdsplass, Heller, velstelt» 
Uthus En et. skur 



Ombygging 



I87h 22/8 Se prot. 

1877 18 A 

1910 Forandring 

1964 Dusj, entre i 1. 



Tegninger, oppmålinger 



Ønskelige forandringer 



Omgivelser 



Positive 



Vedlikeholdstilstand A-B 

Antikvarisk tilstand C 

Arkrtekturvurdering B-C 

Mil jo vurder ing B 

C 

Priori*ering 



Dato 
Sign 



1.6.75 

J.T. 




Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, pe rsona I h i sto rie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige plener 











t\1 1 6 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Kirkegata nr l6 A 

Reteanelsa 


Eier 1970 °dd 

Takst kr, &5 000 Areal tamt 3l8m* bygninger liCW , 
Bruk Bolig, lager i uthus. 


Oppfart tidligst senest 


omkring 


■KJEMT 

Siste brann Tidligere branner 




Byggherre 
Arkitekt 


Od or. bruk 


Plantype 




Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur p usset stein, hel. 

Vegger Tømmer, liggende faspanel 

Tak Sal tak f tegl. 

Pr of . rennekasse på konsoller 


Kjeller 

Under hele huset 


Eksteriør Krys spo st vinduer , del% i grupper. Fiat pro f. orar. ra. 

1 ø v s a gar b eider (fortanning) på over- og underbord, Prof. 

hor. bånd i etas jeskiller . Smårutede lof tsvinduer over vin- 
Interior duer x 2. et. Inng. dør m» tre fyllingsf el ter f over vindu. 


Gardsplass, Heller, trist, 

uthus To et - Pult tak, ubebodd (la; 


?er) Dårlig. 


Ombygging 

■w 


Tegninger, oppmålinger 




Ønskelige forandringer 




Pusses opp. 




Omgivelser 

Positive 




Vedlikeholdstilstand C 
Antikvarisk tilstand B-C 
Arkitekturvurdering C 
Miljøvurdering B 




Prioritering C 




oato 1.6.1975 

Sign J • 



Gate Kirkegata 


nr 16 A 1 


Eldre bilder 


Foto 


Litteratur 

■ 


Kilder 

■ 


Tidligere bygning 




brent /revet 




Kultur-, pe rsona 1 h istorie 









Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige plener 




r 

I 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate Kirkegata 

Betegnelse 




nr 19 A Og B 




Eier 1970 Sk jennald, Leif ( 19^) 
Takst kr. 35>00 Areal tomt 5 
Bruk Bolig 


Trondheim kommune 

bygninger 90 rn 1 (a) 




Oppfort 


tidligst 


senest 


omkring 


KJENT 

Siste brann 


Tidligere branner 




5Sf*rr 


Byggherre 
Arkitekt 




Oppr* bruk 




Plantype 








Hovedmål 




Etasjer 2 





Grunnmur 
Vegger 

Tak 



Pusset stein, hel. 
Tømmer» liggende faspanel, 

Valmtak, skifer 
Rennekasse på konsoller. 



Kjeller 



Delvis 



Eksteriør T-post vinduer i grupper. Flat pro f. omr . m. overbord 
på konsoller. Fortanning under gesims* Løvsagarbeider 
under pro f . hor. bånd i etas je skiller* 

Interiør 

Gårdsplass, Heller, gras, bilplass, utstelt. 
uthus En et. nytt skur. 



Ombygging 



19As 1875 1^* ^ Se prot* 
1898 Skur forandr. 

19 B: 1881 Uthus oppf. 

1908 Murby gn. oppf , 

1973 Rivingstill* innvilget. 



Tegninger, oppmålinger 





ønskelige forandringer 




1 

Omgivelser 




Positive 




Vedlikeholdstilstand B-C 
Antikvarisk tilstand C 
Ark ilekt ur vurdering B-C 
Miljøvurdering B 




Prioritering C 




Dato 1.6.1975 j 
Sign J • T. 



Gat * Kirkegata 




nr 19 A ok B 


Eldre bilder 


Foto 


Litteratur 

■ 

■ 


Kilder 




■ 


Tidligere bygning 
brent/revet 


Kultur-, personalhistorie 


Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 


Fremtidige plener 










- 

■ 















■ 

I 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Kirkegata nr, 23 
Betegnelse 


Eier 1970 Schistad Olav H. 

Tekst kr 90 000 Areal tomt 396 m 2 bvoninaer 

Bruk Bolig, kontor - lager. 




Oppført tidligst senest 


omkring 


KJEMT 

Siste brann Tidligere branner 


WITATT 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


Plantype 




Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur Pusset stein, hel. 

Vegger Tømmer, liggende fas panel 

Tak Saltak, skifer 
Prof . rennekasse 


Kjeller 

Under hele huset 


Eksteriør symm # fasade m. T-post vinduer. Flat prof. omr, m. bredt 
overstykke. Prof overbord på konsoller (kun L et.)» Løv- 
sagarbeid i felt over tofløyet inng. dør. 

Interiør 


Gårdsplass, Lager, snekkeri i bakhus. 
Uthus 




Ombygging !883 Våningshus oppf. 

1888 Bakbygn. oppf* 

1902 Åpent skur, 

1903 Murbygn, oppf. 
1910 Kjeller utvidet 

- 


Tegninger, oppmålinger 




Ønskelige forandringer 




Omgivelser 

Positive 




Vedlikeholdsttlstand B 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitektur vurdering C 
Miljøvurdering B 




Prioritering fj 




Dato 1.6.1975 
Sign J.T. 





Gat© Kirkegata nr, 2 3 1 




Eldre bilder 


Foto 




Litteratur 

i 




Kilder 1 

■ 




Tidligere bygning 
brent /revet 




Kultur-, personalhistorie 




Reguleringsplan 
Tit hinder 
for bevaring? 




Fremtidige plener 


- 


i 

> 


■ 1 

4 1 

■ 1 


T 

•■ i ^K8fii 
I 1 % 

• 31 Hr 


1 ■ 

D 

r v# 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate Kirkegata 
Betegnelse 



nr. 



35 



Eier 1970 Weiset Einar 

Takst kr. 55 000 Areal tomt 51ÉW, bygninger 
Bruk Bolig 



rn' 



Oppført 

Kjt NT 

Siste brann 



1897 



tidligst 



senest 



omkring 

— 



Tidligere branner 



Byggherre 
Arkitekt 



Oppr. bruk 



Plenfype 



Hovedmål 



Etasjer 



Grunnmur Pusset stein, hel 
Vegger Tømmer, liggende 



Tak 



Valmtak, skifer, kobbhus 



Kjeller 



Under hele huset 



Eksterier Modernisert. Nyere ruter i eldre flat prof. omr. m. 
overbord på konsoller. Hor, bånd og bryst, panel. 



ln terier 



Gårdsplass, Grus t heller » velstelt. 

Uthus Bakgård i to et. Som forhus. Bebodd, Bra, 



Ombygging 



1897 Nybygg anmeldt 

1952 W,C. innlagt 

1961 Garasje oppført 

1971 Kobbhus oppført 



Tegninger, oppmålinger 





Ønskelige forandringer 




Vinduer endres 




Omgivelser 

Positive 




VedlikehokJstilstand B 
Antikvarisk tilstand Q 
Arkitekturvurdering C 
Miljøvurdering B-C 




Prioritering 




Dato 1 , , . 1975 1 
Sign J # T. 



Gate Kirkegata 



nr. 35 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent /rev et 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for be ver Ing? 



Fremtidige pl intr 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Kirkegata nr, 37 
Betegnelse 




Eier 1970 Anton Gilde 

Takst kr. 52 000 Areal tomt 'i 52 m* bygninger 
Bruk Bolig 




Oppfart tidligst senest 


omkring 


KJEMT 

Siste brann Tidligere branner 


ANTATT 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


Plantype 




Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur p U sset stein. Hel. 

Vegger Tømmer, Liggende faspanel. 


Kjeller 

Under hele huset. 


Tak Valmtak. Skifer. Kobbhus, 




Eksteriør 1 880 Preg fortanning under overbord og hor, bånd. 


Interiør 




Gårdsplass, Heller , Brostein. Velstelt. 

Uthus Bakhus. To etg. Som forhus. Bebodd. Bra. 


Ombygging 1897 Nybygg anmeldt. 

19^5 Kobbhus oppført. 


Tegninger, oppmålinger 




0 n ske I i g e f o rand r inge r 

■ 




Omgivelser 

Positive. 




VedlikeholdstHstand B 
Antikvarisk tilstand B -C 
Arkitektur vurdering B 
Miljovurderlng B 




Priori* er ing C 




Dato 1 -7-75. 
Sign J.T. 



Gate 



Kirkegata 



nr t 



Eldre bilder 



— 



XL 



Foto 



Li tit råtur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige plener 




ANTIKVARISK REG f STE R FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



I Gate Kirkegata nr 
Betegnelse 


. — 


Eier 1970 Aase Solem 

Takst kr, 70 000 Areal tomt 672 m> bygninger 
Bruk Bolig. 


m J 


Oppfan 1898 tidligst senest 


omkring 


KJEMT 

Siste brann Tidligere branner 


ANTATT 


Byggherre 

Artrtlnlrt 


Oppr. bruk 


Plantype 




Hoved må f 


Etasjer 2 


Grunnmur Pusset stein, hel. 

Vegger Tømmer, Liggende faspanel. 


Kjeller 


Tak Valmtak. Skifer. 


Under hele huset. 


Eksteriør Modernisert .med nye vinduer. 

Trapp med smi j ernsrekkverk. To-f løyet fyllingsdør, over- 

vindu < 

Interiør 


GardsplassHeller . Betong. Ustelt. 

Uthus Bakgård i to etg. Som forhus. Bebodd. Trenger maling* 


Ombygging <„ * 

1897 Nybygg anmeldt, 

1938 Kobbhus oppført. 

T966 Vinduer skiftet. 

■ 


Tegninger, oppmålinger 




Ønskelige forandringer 




Vinduer endres, 

■ 




Omgivelser 




Positive; 




Vedlikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitakturvurdering 
Miljøvurdering ^ 




Prioritering "* 


■ 


Dato 1 • 7 - 1 975 
Sign J.T. 



Gate 



Kirkegata 39 



nr. 



n 



Eldre bilder 



Foto 



Lilttntuf 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent /revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
TH hinder 
for bevaring? 



Fremtidig* planer 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 


Bebyggelse 


Gate Kirkegata 1 nr. ! 1 

Betegnelse 


Eier 1970 Knut Bærdahl 

Takst kr 0 ^ 000 Areal tamt 736 m* bvaninaer 
Bruk Bolig* 


■ ■ ■ 


Oppført tidligst senest 


omkring 


KJtNT 

Siste brann Tidligere branner 


ANTATT 


Byggherre 
ArKiteKi 


Oppr. bruk 


Plantype 




Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur Pusset stein. Hel* 

Vegger Tømmer. Liggende faspanel. 


Kjeller 

Under hele huset. 


Tak Valtak. Skifer* 

Rennekasse på rikt utskårne 





Eksteriør j evnt fordelte T-post vinduer med delt overvindu. 

Flat profilert omr.Rikt utskåret avslutning oppe og 
nede. Overbord in .ut skjæringer og f ortanning.To fløyet 

Interiør i n g , dør . m . overvindu , trapp med smi jernsrekkverk. 

Gardsplass, Heller. Trang og mørk. 

Uthus Bakgård i 2 etg. Som forhus .Bebodd .Bra. 



Ombygging 1 898 Nybygg anmeldt. 

1927 Melkutsalg innredet i kjeller 
1963 wc innredet. 
1972 Kobbhus oppført. 



Tegninger, oppmålinger 



Ønskelige forandringer 



Omgivelser 



Po s 1 t i VP . 



Vedlikeholdstilstand B 

Antikvarisk tilstand B 

Arkitakturvurdering B 

Miljøvurdering B 



Prioritering 



Dato 1.7.75 
Sign J . T . 



Gato Kirkegata 41 



nr. 




Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brenl/revet 

Kultur-, personal historie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 





\ 


ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 


Bebyggelse 


Gate Kirkegata nr* 43 

Betegnelse 




Eier 1970 Fredrik Holm 

Takst kr. 75 000 Areal tomt 6^0 m! bygninger 

Bruk Bolig, Frisørsalong 




Oppfort 1899 tidligst senest 


omkring 


KJENT 

Siste brenn Tidligere branner 


ANTATT 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


Plan type 




Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur Pusset stein. Hel, 

Vegger Tømmer. Liggende faspanel. 


Kjeller 


Tak Valmtak. Skifer. Kobblius. 

Rennekasse på rikt utskårne 


Under hele huset. 


. . Konsoller, 
tkstener Jevnt fordelte T-post vinduer med delt overvindu. Flat 

prof.omr, med kapitel og base. Overbord på kapitelet m. 

fortanning under. Ny dør. Trapp med smi j ernsrekkverk. 

Interiør 


Gårdsplass, Asfalt. 

Uthus Bakgård i to etg. Som forhus. 


Bebodd. Bra. 


Ombygging 1 898 Bygget anmeldt. 
1952 wc innredet, 
195^ Balkong oppført» 
1959 Bad innredet. 
1969 Forandring. 
1972 Kobbhus oppført. 


Tegninger, oppmålinger 




Ønskelige forandringer 




Omgivelser 




Positive . 




Ved likeholds tilstand B 

Antikvarisk tilstand B-C 
Arkitekturvurdering B 
Miljøvurdering B 


■f 


Prioritering C 




Dato 1 • 7 * 7 5 • 
Sign J • T . 



Eldre bilder 


Foto 







Gate 



Kirkegata 



nr. 



k3 



Litlentur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/re v et 



Kulluf-, personalhistorie 



Reguleringsplan 

TM hinder 
tor bevaring? 



Fremtidige plener 



ANTIKVARISK RtblbTER FOH 1 HUNUHtlM 




Gate Kirkegata nr. 45 
Betegnelse 




Eier 1970 Helge sen Ørnulf/Roar t 
Takst kr. 75 000 Areal tomt ! 1 5 m ? . bygninger 
Bruk Bolig 




Oppfort 189 k tidligst senest 


omkring 


KJEMT 

Siste brann Tidligere branner 


ANTATT 


Byggherre 
Arkitekt 


Oddt. bruk 


Plantype 




Hovedmål 


Etasier 2 

^— VU OJ V* * 


GrunnmurPusset stein. Hel. 

Vegger Tømmer, Liggende faspanel. 


Kjeller 


Tak Valmtak. Skifer. Kobbhus. 

Rennekasse, på rikt utskårne 


Under hele huset. 


Eksterier , Konsoller. 

Fasade som nr. 43. To f løyet inng.dør. med fyllinger og 
overvindu • 


Interiør 




Gardsplass, Asfalt. 

Uthus Nytt betongbygg i 2 etasjer. 


Ombygging 189$ Nybygg anmeldt. 

1915 Forandring. 
1934 Kobbhus oppført. 
1966 Forandring. 

1970 Bakbygg revet. Nytt tilbygg i to etg. 


Tegninger, oppmålinger 

• 




Ønskelige forandringer 




Omgivelser 




Positive . 




Vedlikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitekturvurdering 
Miljøvurdering B 




Prioritering C 




Dato L7. 1975. 
Sign J»T. 



Gate 



Kirkegata 



nr. 5 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent /revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 

TU binder 
for bevaring? 



Fremtidige plener 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Kirkegata nr. 47 

Betegnelse 




Eier 1970 Otto Alstad 

Takst kr. go 000 Areal tomt 604 m* bygninger 
Bruk Bolig. 


m 


Oppfort 1891 tidligst senest 


omkring 


KJENT 

Siste brann Tidligere branner 


ANTATT 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


Pi en type 




Hovedmår 


Etasjer 2 


Grunnmur Pusset stein. Hel. 

Vegger Tømmer. Liggende faspanel. 


Kjeller 


Tak Valmtak. Tegl, 


Under hele huset. 


Eksteriør Enkelt utstyrt. 1880-preg. Flaggstang og smi jernsrekkver 


Interiør 




Gårdsplass, Grus. Heller. Ustelt. 

Uthus Bakgård. 2 etasjer. Som f orhus . Bebodd . Bra. 


Ombygging 1890 Nybygg anmeldt. 

1939 Kobbhus oppført. 
19^3 Åpent skur oppført. 
1959 wc innredet. 


Tegninger, oppmålinger 




Ønskelige forandringer 




Omgivelser 




Po si t ive . 




Vedlikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitektur vurdering C 
Miljøvurdering B 


i 


Prioritering 


L . — 


Dato 1.7.1975. 
Sign J . T ■ 



i 



Gate 



nr. 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige plener 



II 






ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



[ Gatt 


Kirkegata 


nr, k9 1 

1 ■ - 


Eier 1970 SlgTld 
Takst kr. 65 000 
Bruk Bolig 


v 1 

Johansen 

Areal tomt 582 m* 


bygninger 1 76 m* 


Oppført 1890 


tidligst 


senest omkring 


KJÉHT 

Siste brann 


Tidligere branner 


AHTATT 


Byggherre 
Arkitekt 




Øppr» bruk 


Plantype 






Hovedmål 




Etasjer 



Grunnmur Pusset stein Hel# 
Vegger Tømmer, liggende 



Tak 



anel . 

Valmtak, Skifer. Kobbhus. 



Kjeller 



Under hele huset. 



Eksteriør Enkelt utstyrt. 1880-preg. 



Interiør 

Gårdsplass, Grus . Hage. 

Uthus Bakgård, 2 etasjer. Som forhus. Bebodd, 



bra « 



Ombygging 



1890 Nybygg anmeldt. 

1 930 Heimebakeri . 

1935 Fisk- og grønnsakf orretning» 

1938 Kobbhus oppført. 

1972 WC innredet. 



Tegninger, oppmålinger 



r 


Ønskelige forandringer 




Omgivelser 




Positive. 




VedNkeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitektur vurdering C 
Miljøvurdering B 




Prioritering 




Dato 1.7.1975 
Sign J • T • 



Gat* 



Kirkegata h9 



nr 



M. 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent /revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hindar 
for bevaring? 



Fremtidige plener 



*> 





■ 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate Kirkegata 

BeiCgnBISQ 


nr, 50 




- 


Eier 1970 Pedersen K, Wold P* 
Takst kr. 60 000 Areal tomt m* 
Bruk 


, — 

bygninger 


m' 




Oppfart 1887 tidligst 


senest 




omkring 


KJEUT 

Siste brann Tidligere branner 






ANTATT 


Byggherre 

Arkitekt 
MiKI Wni 




Oppr. bruk 




Prantyp* 








Hovedmål 




Etasjer 2 




Grunnmur Pusset stein. Hel . 


Kjeller 



/V 



Vegger Tømmer. Liggende faspanel 
Tak Valmtak. Nye betongstein. 



Under hele huset. 



Eksteriør Jevnt fordelte T-post vinduer med flat prof.omr. or, over- 
bord på konsoller» 

interiør 

Gårdsplass, Grus, heller. Ustelt* 

Uthus To etg bakgård. Modernisert . Kontorer. Bra. 

Ombygging # 188? Nybygg anmeldt. 

1942 Kontor i 1. etasje. 
1945 Kobbhus oppført . 
1959 Ominnredning i bakgård» 
197^ Lagerskur av tre. 



Tegninger, oppmålinger 



ønskelige forandringer 



Omgivelser 




Positive • 


Vedlikeholds tilstand 


B 


Antikvarisk tilstand 


C 


Ark itekturvurde ring 


c 


Miljøvurdering 


B 


Priori*ering 


C 


Dato 1.7-75. 




Sign J.T. 


II 



Gate 


Kirkegata 50 


nr. 




Eldre bilder 


Foto 


Littentur 

■ 


KHder 






♦ * 1 


Tidligere bygning 








brent/revet 









II 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 



r 



I. 

I 

I 



1 

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 


Bebyggelse 


Gate Kirkegata n r. 5 2 
Betegnelse 




Eier 1970 Trondheim kommune 

Takst kr 36 000 Areal tomt 519 m\ bygninger 1 70 m 1 
Bruk Bolig > 


Oppført 1838 tidligst senest 


Omkring 


KJENT 

Siste brann Tidligere branner 




Byggherre 
Arkitekt 


Oppr* bruk 


Plantype 




Hovedmål 


Etasjer 


Grunnmur Pusset stein. Hel* 

Vegger Tømmer. Liggende faspanel. 


Kjeller 

Under hele huset* 


Tak Valmtak, Skifer. Kobbhus. 




Eksteriør Syrne trisk fasade med T-post vinduer. Delt overvindu. 

Flat prof.omr. med overbord på konsoller med fortanning 
tinder. Fort • hor . bånd midt på f asaden.Tof løyet fyllings- 

Interier dør med utskåret glassfelt. 


Gårdsplass, Heller, gras. Velstelt. 

Uthus To etg. bakgård. Som f orhus.Tegltak. Bebodd. Bra. 


Ombygging 1888 Nybygg anmeldt. 

19^2 Kobbhus oppført. 

+ 


Tegninger, oppmålinger 




Ønskelige forandringer 




Omgivelser 

Positive. 


• 


VedNkeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitektur vurdering 
Miljøvurdering ^ 

Prioritering C 




Dato 1 . 7- ^975. 
Sign J . T. 



■ 



Gat© 



Kirkegata 



nr. 



52 



IL 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tid tigere bygning 
brent /revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Ti i binder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 




1 L i il 



l 1 f n T 

■l. r 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Kirkegata "'-53 

Djttftn noir a 

00109 neise 


4 


Eier 1970 liåkQn Holm 

Takst kr. 60 000 Areal tomt 565 m 3 , bygninger 

Bruk Bolig £ 


m 2 


Oppfart 18Q0 tidligst senest 


omkring 


KJENT 

Siste brann Tidligere branner • 


ANT* Tl 

• 


Byggherre 

Arkitekt 
MiRI lent 


Op pr. bruk 


Plenty pe 
Hoved må r 


Etasjer 2 


Grunnmur Pusset stein. Hel* 

Vegger Tømmer. Liggende faspanel. 

Tak Valmtak, Skifer. Kobbhus. 


Kjeller 

Under hele huset. 


Eksterier Utstyr som nr. 51 . med utskj. 


på hor .bånd. 


Interiør 

Gardsplass, Heller. Grus. Ustelt. 

Uthus Balchus i to etg. Som forhus. 


Bebodd. Dårlig. 


Ombygging _ _ , 

1»90 Nybygg anmeldt. 
19^6 Kobbhus oppført. 


Tegninger, oppmålinger 




Ønskelige forandringer 

Bør pusses opp. 




Omgivelser 

Positive , 




Vedlikeholdstilstaod C 
Antikvarisk tilstand B-C 
Arkitekturvurdering G 
Miljøvurdering B 

Prioritering 




Dato 1.7. 1975. 
Sign J • T. 



* 



Gate 


Kirkegata 


nr. 53 




Eldre bilder 




Foto 


4 


Litteratur 


Kilder 








Tidligere bygning 
brent /rev et 


Kultur-, personalhistorie 








Reguleringsplan 
Til hinder 








for be va r in Q? 








Fremtidige plener 





II. 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Kirkegata nr. 5^ 
Betegnelse 


Eier 1970 Knudsen, Trygve 

Takst kr 60 000 Areal tomt ^17 m* bvaninaer 
Bruk Bolig 


rn* 

. — — — — — 


Oppført 1888 tidligst senest 


omkring 


KJENT 

Siste brann Tidligere branner 


ANTATT 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


Plantype 




Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur p US set stein. Hel. 

Vegger Tømmer. Liggende faspanel. 

Valmtak. Skifer. Kobbhus. 

Tak 


Kjeller 

Under hele huset.. 


Eksteriør Symetrisk fasade med T-post vinduer, fasadeutstyr som 

nr. 52 med f ort .hor .bånd under 1 . etg. vinduer samt brystn 
panel i tillegg. Trapp med smi j ernsrekkver . 

Interiør 


Gårdsplass, Heller, grus. Meget velstelt. 

Uthus Bakgård med boder. Som forhus. Delvis bebodd . Dårlig. 


Ombygging 1888 Nybygg anmeldt. 

1933 Kobbhus oppført. 


Tegninger, oppmålinger 




Ønskelige forandringer 




Omgivelser 

Positive. 




Vedlikeholdstilstand B-C 
Antikvarisk tilstand B-C 
Arkitekturvurdering 
Miljøvurdering B 




Prioritering 




Dato 1 .7-75. 
Sign J . T . 



Gate 



Kirkegata 



nr. 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
TU hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 



ANTIKVARISK REGJSTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Kirkegata nr. 55 
Betegnelse 


Eier 1970 Trondheim kommune 

Takst kr 60 000 Areal tamt 528 nr bvaninaer 

Bruk Bolig 


m 7 


Oppfort 1890 tidligst senest 


omkring 


KJENT 

Siste brann Tidligere branner 


*NTATT 


Byggherre 
Arkitekt 


Op pr. bruk 


Plentype 




Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur Pusset stein. Hel» 

Vegger Tommer. Liggende faspanel. 

Tak Valmtak. Skifer. Kobbhus. 


Kjeller 

Under hele huset. 


Eksteriør Som nr. $h 9 Har mod. 

Sagtannmøns ter under hor. bånd. 




interiør 




Gardsplass, Grus. Ustelt. 

Uthus Bakgård i to etg. Som forhus .Bebodd og boder. Dårlig. 


Ombygging ^ Q Nybyffg anmeldt. 

I837 Kobbhus oppført. 


Teg ninger, 0 p p må tinge r 




ønskelige forandringer 




Bør pusses opp. 




Omgivelser 

Positive. 


i 


Vedlikeholdstilstand C 
Antikvarisk tilstand B-C 
Arkitektur vurdering B 
Miljevufdering B 




Prioritering C 




Dato 1*7* 1975- 

Sign J • T . 



Gate 



Kirkegata 



nr 



<?55 



Eldre bilder 



1 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brant /revet 



Kultur-, personalhistorie 



Ragu le ring ap kan 






TH hinder 






før bevaring? 






Fremtidige planer 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



1 Gate kegata nr. 
Betegnelse 


56 




Eier 1970 Karsten H. Aase 

Takst kr, 50 000 Areal tomt ^53 m* bygninger 
Bruk Bolig 


rn* 


Oppført 1888 tidligst 


senest 


omkring l 


KJÉNT 

Siste brann Tidligere branner 




ANTATT 


Byggherre 
Arkitekt 




Oppr. bruk 


Plan type 






Hovedmål 




Etasjer 2 J 


Grunnmur Pusset Stein Hel. 

Vegger Tømmer liggende faspanel. 




Kjeller 

Under hele huset. 


Tak Valmtak. Skifer. Kobbhus. 






Eksterier Som nr. 5*1. 




■ 



Interiør 

Gårdsplass, Grus . Ustelt. 

Uthus Bakgård i 2 etg. Som forhus. Bebodd. Dårlig. 

Ombygging 1 888 Nybygg anmeldt. 

1932 Reparasjon etter brann- 



Teg n i riger» o ppmå ling e r 





1 i 

Ønskelige f 0 randringe r 

- 




Omgivelser 

Positive. 




Vedlikeholdstilstand B I 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitektur vurdering B 
Miljøvurdering ^ 


■ 


Prioritering C 




Dato 1.7-75 I 
Sign J.T» | 



Gate 


K i rkegata 5& 


nr t 


Eldre bilder 


l 


Foto 


Litteratur 


Kilder 

■ 


Tidligere bygning 






brent/revet 






Kultur-, personalhistorie 






Reguleringsplan 






Til Hindar 






for bevaring? 







Fremtidige planer 




x 

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONOHEIM 


Bebyggelse 


Gate Kirkegata nr. 57 
Betegnelse 


Eier 1970 Petter Berg 1 
Takst kr. 55 000 Areal tomt 5 26 m> bygninger rn* 
Bruk 


Oppfort tidligst senest 


omkring 


KJENT 

Siste brann Tidligere branner 


ANTATT 


Bvaaherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


D Innlima 

rloniype 




Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur Pusset stein. Hel. 

Vegger Tømmer. Liggende faspanel. 


, 

Kjeller 

Under hele huset. 


Tak Valmtak. Skifer. Kobbhus. 


Eksteriør som nr# 55. 




Interior 




Gårdsplass, Heller. Ustelte. 

Uthus Bakgård i to etg. Som forhus. 


Boder. Del v. bebodd . Dårlig 


Ombygging 1 89O Nybygg anmeldt. 

1972 Verksted i bakbygn. 

■ 


Tegninger, oppmålinger 




Ønskelige forandringer 

Bør pusses opp. 




Omgivelser 

Positive. 

• 




Vedlikeholdstilstand C 
Antikvarisk tilstand B-C 
Arkitekturvurdering H 
Miljøvurdering B 




Prioritering C 




Dato 1.7.75 
Sign J • T • 



Gate 



Kirkegata 57 nr. 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent /revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige plener 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Kirkegata nr. 63 

Beteanalse 




Eier 1970 - olve lg Knudsen m/fl. 

Takst kr, 40 000 Areal tomt ^05 m * t bygninger 

Bruk Bolig 


m 3 


Oppfart 1 890 tidligst senest 


s= 


KJEMT 

Siate brann Tidligere branner 


ANTATT 


Byggherre 
Arkitekt 


Op pr bruk 


Plantype 




Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur pusset stein. Hel. 

Vegger Tømmer. Liggende faspanel, 

Tak Valmtak. Skifer. 


Kjeller 

Under hele huset. 


Eksterier Symetrisk fasade. 'T-postvinduer og nyere vinduer. Flat 
v prof . omr. med overbord på konsoller. Utskåret bord 
under overbord Hor. bånd med utskårne felter og fortannin^' 
Interiør over og under 2. etg. vinduer. 


Gardsplass, 
Uthus 




Ombygging 1 889 Nybygg anmeldt. 


Tegninger, oppmålinger 




Ønskelige f 0 rand ri n ge r 




Omgivelser 

Positive * 


1 


Vedlikeholds tilstand 6 
Antikvarisk tilstand C 
A r k i tekt urvu rde ring C 
Miljøvurdering B 




Prioritering 




Dato 1 • 7 • 75 
Sign J»T« 



Gate 



Kirkegata 



nr. 



II. 



Eldre bilder 



Foto 



i 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent /revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Tit hinder 
for bevaring? 



Fremtidige plener 



x 



